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Referans Elektrik Sayaçları 25 yılı aşan süre boyunca sahip olduğu bilgi ve 
tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. 


Kurulduğu günden itibaren elektrik sayaçları konusunda tasarım ve üretim 


yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz, 


Monofaze , Trifaze , Direk Bağlı Kombi , X5 Kombi ; RS485 Haberleşmeli 
Monofaze , Trifaze , Kombi ; RF Haberleşmeli Monofaze , Trifaze , Kombi ; 
PLC Haberleşmeli Monofaze , Trifaze ; Çift Yönlü Monofaze , Trifaze , 
Kombi ; Ön Ödemeli Monofaze , Trifaze ; MID Laboratuvar kurulumu ; 
Sayaç Ayar Masaları Tasarımı ve İşletilmesi , Sayaç Mobil Kayıp Kaçak 
Tespit cihazları Tasarımı ve İşletilmesi ; Sayaç Haberleşme Ekipmanları 
tasarımları ve danışmanlık hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. 


Hizmetlerimiz araştırma , tasarım , geliştirme , devreye alma , işletme , 
teknik servis ve akabinde danışmanlık yapma operasyonlarını da 


kapsamaktadır. 


Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren 
kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede kendi 
sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. 
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Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve 


uygun fiyat olmuştur. 


Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir 
prensibiyle çalışan Referans Elektrik Sayaçları A.Ş , gösterdiğiniz yakın ilgi 
ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet 
vermeye devam edecektir. 
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3)ELEKTRONİK RS485 HABERLEŞME ÇIKIŞLI MONOFAZE / TRİFAZE 
ELEKTRİK SAYACI 
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6)ELEKTRONİK RF HABERLEŞMELİ MONOFAZE / TRİFAZE AKILLI 
ELEKTRİK SAYACI 
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9)SAYAÇ AYAR / ARIZA / KAYIP KAÇAK ANALİZ İSTASYONU 
KURULUMU VE DEVREYA ALINARAK İŞLETİLMESİ ( İSTANBUL , 
BURSA , BALIKESİR , ÇANAKKALE BÖLGELERİNDE TOPLAM 4 
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